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The Vefcription of tf Siphon, performing the fame 
things with the Sipho Wurtemburgicus;i«w«/e^ 
by Dr. Papin Fellow c/7& Royal Society. 

N tra&atu de Siphone Wurtemburgjco qui Stutgardm 
_ authore Do.Salomone Reifelio nuper editus eft: mag- 
na quaedam atque inaudita, fi & utiiitatem & rarita- 
tem&artificium fpe&es , de novo illo fiphone praedi- 
cantur; ipfiusautem proprietates charaderifticse propo- 
nnntur his verbis: i°. Ut orificia crurum duorum Siphonisfui 
bori^ontaliter ftalabris infer antur^cum in veterum inven- 
tus crus longius infra labrum{eu equilibrium defcendat fern* 
per. 2. Ut orificiis vel partim vel addimidium aqua repletis^ 
effluat tamen aqua {up er tnontem duffiajcum in reliquis Sipho- 
nibns totum orificium aqua adimpleri feu immergi aqua de- 
beat.3.Vt inficcitate diuturna quiefcens macbina tamen ejfe» 
Uumproducat affluent e iter um aqua. 4.Vt lumine feu orificio 
alterutro aperto % altero vero poji haras demum aut dietn{eu 
per epijiomium feu conum reclu{o i effluat tamen aqua s cum 
in a His utraque fimul lumina aperiri debeant. y. Vtinho- 
ri^pntalilinea pojitis orificiis, (3 cequalibus quoad altitudi- 
nem cruribus exundet liquor; cum in Porta aliorumque 
Machinisinaqu alia debeant crura ejfe, & perpendiculiim ma- 
jus. 6. Vtab utroque labro in utrumque labrum infufa af- 
cendat & effluat aqua? cum in veteribus nonnifi per unkum 
nempe longius, crus effluat, nunquam refluat. Etec funt ip- 
fius verba Authoris, qua vero ratione, quibufueauxiliis 
tanti eife&us product poffint, ne verbum quidem : Me, 
itaque, JuffitRegia Societas Machinamconitruere, quas 
eadem ilia in libro defcripta Phoenomena exhiberet, uc 
clariffimus author de orbe litterato multoties tarn bene 
meritus, ad ulteriores Siphonis fui proprietates & ufus de« 
tegendos provocetur: quum quse de eo hadrenusedita 
funt cundta, tarn faciii negotio ab aliis effe&a viderit. 
Rem igiturtribus variis modis exequutus fum ; ne vero 
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taediofus" nimium videar, fequentem methodumutpot 
facillimam inftar omnium fore arbitror. 

AA. luntdoo vafa rnetallica quibusduse Siphonisex- 
tlemitates inferuntur. 

BCDEDCB. eft Sipho cujas lumina. BB. in eadem 
Horizontali iinea difponenda iiint. 

F. Eft tubulus foramini in iaperiori Siphonis parte ad- 
ferruminatus, diligenterque obturandus, poftquam Si- 
pho aqua exa&e repletus fuerit. Jam manifeftum eft 
aquam in partibus CD. contentam, aeri externo ingref- 
fum prohiberc oead iuperiorem Siphonis partem E. pe- 
netret : Sipho igitur aqua femper plenus (modo debi- 
tam altitudinem non'excedat,) effe&umfuumcertiffime 
producer, ftatim atqueaqua in vafibus A contenta alte- 
ramus onficiiB partem aliquam replebit: quumqueam- 
bobus orificiis aqua partim repletis, in utroque vafe A ad 
eandem horizontalem lineam fuperficies aquas perve- 
nerit, fi alterutri Vafi vel tantillum aquas infuderis, pars 
ejus per 15 phone m ftatim in alterum Vas deferetur, ea- 
demque racione cetera in libro delcripta phenomena 
exhiberi poterunt: maximus enimejufmodi liphohad:e* 
nus conftru&us viginti pedum altitudinem noafuperat. 
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